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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 199 

Κήρυξη της λήξης των εργασιών της Γ' Συνόδου της Ζ’ Βουλευτικής Περιόδου 

(Προεδρευομένης Δημοκρατίας). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Συντάγματος, με πρόταση του 
Πρωθυπουργού, κηρύσσουμε: 

Τη λήξη των εργασιών της Γ’ Συνόδου της Ζ’ Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευομένης 
Δημοκρατίας). 

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και την 
ανακοίνωσή του στη Βουλή. 


Αθήνα, 21 ΜΟΓου 1993 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




